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CAL^ aut Januas ufum in luxate humeri capita ' 
reponendo ne cenfeas admictendum. Cave tamen ■ 

;a!lici cujufdam libri. Be morbis oMimy Autori cre- 
las, hancce redudionis methodum idee vituperan- *'Cap.y, . 
ci, quod putet,* i®. argrotantem ScaiajfanUave fuE 
P<^nrum ponderi fuo tunc derelidum graviorenj elle, E corpus 
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fit obefum, quam ut funefta ex hoc pondere damna non fub- 
fequantur j i°. In homine macilento levins econtra corporis 
pondiisede, quam ut fufficiens inde valeat extenfio fieri. Qua- 
ii verb centum & quiiiquaginta libra: quas penderet homo ma- 
cilentus ccrt£e cnjuidam ftaturjE , fufficienti extenfioni peragen- 
da: impares efle poflint , centum autem duntaxat libra: quas 
penderet homo obefus minoris ftatura:, tarn grande tamen pon- 
dus efficerent, ut maxima inde damna fubfequerentur. Nemo 
.enim negabit corpus obefum minoris ponderis efle pofle quam 
macilentum, fi obefum minoris fit ftaturje , macilentum item 
majoris ponderis effe poffe quam obefum', fi macilentum flatu- 
ra: fit majoris j adeoque abfurdum omnino eft hic obefitatis 
folummodo & maciei rationem habere , nullam ftatura:. Pra:- 
terea fi cuidam homini hand fads ponderofo humerum Scala 
aut Janua reponere meditatur Chirurgus , quid obflac 
quomim'is illius hominis pondus augeatur fuperadditi cujuf- 
dam ponderis auxilio, quemadmodum fuadet Hippocrates dC' 
quadam huic fads analoga reponendi humeri methodo fermo- 
nem faciens, quie in collocando fupra alterius hominis hume¬ 
rum a:groto confiflit. y€ger, inquit, levior fi fit, illi ex po- 
fteriori parte appendatur levis quidam puer iw j'i ayuv kov^ot 

i’j) o' iy^-fUTOf , Te;o-ten»tp«/vCa«&»Vtt rovTov oW/<dti/ tii Ta7f. AddC 

quod , uti monec idem Hippocrates, Sc experientia compro- 
bat, * difiicilius in carnofis Sc obefis articulus elabitur, jcgriuf- 
que reflituitur j in macilentis verb Sc facilius excidit, Sc faci- 
lius reconditur : adebque ex hac majori aut minori ad redu- 
dionem facilitate, fit ut majus in genere pondus conveniat ho¬ 
mini carnofo Sc obefo fupra Scalain aut Januam pofito, minbs 
autem macilento, dummpdb, ut fupra innuimus, ftatura: ra¬ 
tio femper habeatur. Quantopere igitur errat Autor ilk- Chi¬ 
rurgus, pxiftimans quemlibet macilentum Scala aut Janua fufi’ 
penfum femper effe leviorem, quam par eft , obefum verb 
femper graviorem, atque inde anfam arripiens criminandi 
banc redudionis methodum > 

I I. 

Q UID e Scala: aut Janux ufu dmendum occurrat , i^ 
certe parum penfitavit, qui alia qpam commentitia ifl^ 
ab Autore ifto fuppofita mala ex illarum ufu oriri non perce- 







t^ent. Namqne fi luxatio extrorfum eft aut introrfum , tunc 
corporis mole fupra Scalam auc Januam fibi derelida, & per 
ftgamcnca atque mufculos e fummo Humero fufpenfa, necefte 
Humeri caput furfum evehatur vi ponderis, quo reliquum 
Corpus deorfum trahitur, adedque ad cavitatem non folum 
^on accedat ^ fed ab ea magis ac magis fecedat , tumque 
^ufculis & ligamentis vi majori illaH , redudio fieri nullo 
pado poffic. (^uin imb fi fupponatur Humeri caput dilace- 
ratione quadam infra capfulam fada, exiliifle, deindeque vel 
fetrorfum vel antrorfum affurrexifte , opus erit ut Chirurgus 
filud capui deorfum repellat, ad illud idem in capfulam adi- 
S^ndum. Veriim quanam ratione id praeftare poterit , cum 
propter corporis pondus magis ac magis a loco lacerato-, ut- 
Pote infrd pofito , caput Humeri fecedat , per quern tamen 
jocum illud idem caput redire oportet ? Supereft ergo earn 
luxationem , ubi brachii caput deorfum haret, folam elTe , 
Scala: Janua:ve auxilio reduci polTit. At cum olTis caput 
fub Glene cavitate tunc delapfum reperiatur , inde fit ut, 
ftatim atque Corporis truncus labicur , Glenes crepido 
^ferior caput oifis graviter ofFendat , maxima hinc fuborien- 
^0 contufione , vafifque fub Ala conftitutis ingenti clade 
fuperveniente, 

I I I, 

I T S U I effe pra^dido in cafu Janua ut poftec, planum decli- 
ve fuperiori ejus margini ira foret adaptandum, ut bra- 
j^fiium jEgrotantis elevatum, atque huic piano- fecundtvm ipfius 
longitudinem alligatum , teneretur. Turn e-nim corpus deorfum 
^riendo, cavitatem Scapula: verfus Humeri caput-adducere, eam- 
Syie huic capiti reftituere valeret. Sed hac cautione licet adhi- 
“irS,,arduum tamen omninb eftetjvel peritilfimo Chirurgo,debi- 
^im mufculbrum rationem habere, quos nimia jam tenfio \x- 
Si Januae vel Scala: ufus periculofus adeb evadi't, cur ergo 
^uibufdam in luxationibus prodeffe idem aliquando deprehen- 
^^rurpfacilisrefponfioeft : Dum enim Scala: autjanuie adaptare 
Wumerum tentat Chirurgus, accidir qnandoque propter varios 
®^otus^ quibus turn agr brachium necelfe eft, fieri in mufculis 
^xtenfionem , cujus ope brachium pondere corporis adjutum, 
fponte fua in fuum locum regreditur ^ adeo ut hujus re- 
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du£tionis beneficium cafui potius, quam Scalac aut Janu*e rC-? 
ferri debeat acceptum. 

IV. 

A MBEN damnat idem Autor gallic! tradatus De mof- 
bis OjJittm ; at rem damnat fibi prorsus ignotam : Eft enina 
machina haec prjeftantillima, cum luxatio aut antrorfum, aut 
retrorfum eft j turn quippe Ambe adliibita, revocari poteft 
Humerus eMem, quaexceint, viSj quod maximi momenti eft} 
quandoquidem per aliam revocari non poteft os illud, quin 
male admoddm afEciantur mufculi nimia jam diftenfione v£- 
xati. Si quodam in cafu noxium quid ex hujus machinje ufu 
poteft contingere , turn folummodo timendum hoc eft, cum 
Humerus Tub Ala luxatus ibidem firmatur j tali enim in cafn 
Ambes angulus fummum Humerum in Glenes marginem validd 
pellens, contufionem quamdam vehementi hac pulfione parerC 
poteft. Prseterea cvim luxatio deorfum eft , Ambe brachium 
adhuc deprimit, hacque depreflione vim infert non mediocrem 
Deltoidi & Suprafpinato, validiori jam tradione laborantibus. 
His exceptis calibus rnagn^ opis eft Ambe. Hanc tamen pric- 
fatus Autor ideo vituperat quod, rem cortice tenus confide- 
rans, os Humeri putet* hac machina ad cavitatem anted pelli, 
quara debita extenfio perada fit. At quantum hallucinatuf 
ille ! Id quod timet mali neque accidie in luxationibus qu* 
antrorfum fiunt, neque in iis qu^ retrorfum :quin etiam neque 
in luxationibus fub Ala contingentibus. Turn enim olfis caput 
nullatenus ad Glenem antb pellitur, quam extenfio perada fit} 
fed furfum fimpliciter & extrorfum ferttir, Adde quod hie 
pulfionis motus ea duntaxat proportione fit, qua extenfio. Bra¬ 
chium namque eodem tempore, vi motus ab Ambe impertiti, 
protrahitur. 

V. 

M ach I NAM tradoriam Polyfpaftum didam ; quas 
jam obfoleverat, quamque Chirurgus quidam perficere 
non ita pridem conatus erat, hanc iterum renovare atqnC 
adaugere molitus eft idem Autor libri T>e morbis Qfftum. HanC 
autem Polyfpaftum iterato renovatam laudibus extollit Chi'. 












rurgus ifte tanquam inventum ad luxationes Humeri redueeii- 
das aptiffimum, omnibufque numeris abfolutum. At quid dc 
cruciatu quern inferc mufculis lijec machina crudelis , quid de 
cafibus ubi ipfimec redudtioni impedimento eft, dicendum Me 
Hon eflet ? Id tantum animadvertere fads fit: i®. Conftridioni- 
^us nimiis vafa fic ftrangulari, mufculofque adeo contundi, 
Ht Omni aftione & vafa & mufeuli inde orbentur. Laqueus au- 
quo hanc machinam interpolavit hie Chlrurgus, quemque 
^nferiori Humeri excrerao applicari curat, tarn aptus eft , uc 
Hihil aptius, ad has ftrangulationes Sc contufiones efficiendas, 
^uemadmodum trifti eaque frequenti experientia compertum 
zo.fi antrorfum v. g. aut retrorfum luxatum eft brachium, 
tum ejufdem Autoris laqueus alter qui retinaculi vicem gerit, 
quique dum multiplices redudionis nifus hac machina fiunt,fupra 
fiumeri caput incumbit, illud idem caput verius eum locum 
Unde reducij debet, miferum in modum pellit. 30 . Si luxatio 
deorfum fit,turn laqueus ifto Pedoralem majorem Sc Latiffimum 
I^orli furfum pellendo , illuc etiam Humerum pellit f atque 
dum h^c pars fic furfum pellitur, nifus machine Deltoidem 
^ Suprafpinatum , jam ultra quam par eft diftenfos, vi fumma 
udhuc diftendit, quod horrendis infandifque cruciatibus a:gro- 
^^ntem exercet. Debita mufculorum ratio hie haberi ut poftet, 
Uiachinam , qua de agitur , oporteret ita elevatam efle , ut 
^ugulum obtufum cum a:grotantis corpora efficeret. At heu .• 
I'rxcipit Chirurgus ifte * i®. ut zeger in fedili collocetur duos 
pedes alto. Sc latus lanum fedilis dorfo fulcicum habeatj 1 °. 
^t inferius machinje extremum fupra pavimentum incumbat. ** 
T^ali autem fitu fieri non poteft quin mufeuli Deltoides Sc Supra- 
%inatus, quos vel minima tenfio torquet, deorfum crudeli 
^atione non trahantur. Quibus omnibus perfpicere facile eft 
^olyfpaftum fic iterate rehovat;am longe deteriorem efle Scala, 
J^nua, atque Ambe , nocivanique omnino exiftere j Amben 
^er 6 his tribus omni ex parte pra:ftare. Porro cum hxc Polyfpa- 
ftus iterate renovata machina fit, nedum non fimplex, fed adeo 
Uomplexa, ut non-nifi longa verborum ferie deferibi valeat, 
^ujus certe Hippocratici moniti hie meminifle haud abfonum: 

(/tv foi tv ’vritvi 7 tx.v», ^ oin SKtfffvt. iv itiTe/Ki! , '^oKvv o^\ev , ^ 

*4*1'> ^ TOMj'y Ko'yov ■^etpetcrjco'vTee, iTitra (/nfiv (v’lpM^ed, TuTpC efl in OWni 

^^idem Arte , [ed ^raci^ue in, Arte medendi , multum adhibere/ 
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fie^otium^ multum afparatum ^ fpeBaculum 3 multa vcrha , tan- 
* Hipp. demque nihil opis adferre, * 
dc. Aitic. 

in Humeri Luxatione Ambe potius , quam Scala^ Januai^ 
JPolyfpafiufque itcratb renovata, 
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